Identificación de las especies del género Horvathínía Montandon 
DESCRIPCION DE TRES ESPECIES NUEVAS 
(Hemiptera - Belostomatidae) 


Por JOSE A. DE CARLO 


Consideraciones previas. — Las especies del género Horvathinia tienen tal seme- 
janza entre sí, que resulta difícil definirlas. En ellas no se hallan diferencias: en 
los segmentos del rostro, antenas, características de la parte superior de la cabeza, 
grosor de los fémures anteriores, banda de pelos sedosos de los costados laterales del 
abdomen, forma del cuerpo y coloración, Deben tomarse como datos diferenciales, 
aunque no sean exclusivos para cada especie como sucede generalmente, la forma de 
la carena prosternal, la forma de la parte inferior de la placa mesosternal, forma del 
harpagón (clásper). medidas del cuerpo, medidas del pronoto, número de nervios lon- 
gitudinales del corio y amplitud y número de nervios de la membrana. 

Nada se sabe sobre la vida de las especies del género. No sé si alguien ha- 
brá capturado alguna ninfa o varios ejemplares adultos en un mismo lugar. Siem- 
pre he recibido ejemplares aislados y dediferentes localidades, siendo en su mayo 
ría hembras. 

Sería de interés seguir la metamorfosis de una especie para observar especialmen- 
te, si las uñas de las patas anteriores en las ninfas sufren cambios hasta llegar al 
adulto, hecho que se advierte en las ninfas de las especies de los géneros Belos- 
toma, Lethocerus, etc. 

En los ejemplares adultos de las especies del género Horvathinia las uñas de 
las patas anteriores son tan pequeñas, que no se ven a simple vista (fig. 1). 

Cuando se capturen varios ejemplares de ambos sexos en un mismo lugar, lo que 
hace más probable que sean de la misma especie, podrá apreciarse el valor de los 
caracteres que tomo para identificar las especies que redescribo y las que doy como 
nuevas. 

Dejo por ahora en suspenso la determinación definitiva de cuatro ejemplares. Los 
he asignado a especies descriptas. con interrogante. 


Género HORVATHINIA Montandon 


1911. Horvnthinia Montandon, Ann. Mus. Hist. Nat. Hungarici, IX : 244-245. 
1938, Horvathinia De Carlo, Anales Mus. Argentino C. Nat., XXXIX : 247. 


Cuerpo robusto, de forma oval, aplanado. 
Cabeza ancha, con la porción anterior a los ojos poco prolongada, formando 
triángulo obtusángulo; ojos grandes, más bien aplanados, no salientes, con el borde 
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externo de cada uno, casi en línea recta con el correspondiente de la parte anterior 
de la cabeza; rostro corto y robusto, con el primer artículo menor que el segundo. 

Pronoto ancho. con los costados laterales un poco arqueados y el borde anterior 
ligeramente sinuado en la parte media. 

Escudete ancho, atravesado longitudinalmente por una carena. 

Hemiélitros recubriendo casi todo el abdomen, dejando sólo en descubierto una 
pequeña parte del conexivo correspondiente a los últimos segmentos; corio con escaso 
número de nervios. bien marcados, longitudinales; clavo recorrido en todo su largo 
por un fuerte nervio arqueado; membrana bien desarrollada, por lo general amplia- 
mente valvante. 

Fémures anteriores muy dilatados; tibias anteriores robustas, con tarso de un 
artejo y dos uñas muy pequeñas, no aguzadas (fig. 1). 

Banda de pelos sedosos de los costados laterales del abdomen más bien angosta y 
bordea parte del 'opérculo genital (fig. 2). . 

Genotipo: Horvathinia pelocoroides Montandon. 

Hasta la fecha se han descripto cinco especies de este género; agrego tres nue- 
vas procedentes, dos de Brasil y una de Paraguay. 


Horvathinia pelocoroides Montandon 
1911, Horvathinia pelocoroides Montandon, Ann. Mus. Hist. Nat. Hungarici, IX : 245-246. 


Extracto de la descripción dada por Montandon: 

“Long.. 25.5-29 mm: lat. máx., 13,5-15,5 mm”. 

“Vértex muy convexo, con gruesos puntos poco profundos; estos puntos más 
densos y mejor marcados en las fuertes depresiones que se hallan a cada costado del 
ángulo anterior de los ojos”. 

“Pronoto dos veces más ancho atrás que largo sobre la línea media; disco en 
la parte anterior con algunos puntos pequeños esparcidos, muy superficiales, más 
densos sobre el medio del disco, con un grueso punto de cada costado sobre el disco; 
parte posterior del pronoto fuertemente puntuada y rugosa en toda su superficie”. 

“Parte posterior del escudete ligeramente deprimido, rugoso y puntuado de cada 
costado de la carena media”. 

“Disco del corio con tres nervaduras longitudinales; membrana bien desarrolla- 
da, pero no muy ampliamente valvante”. 

Montandon no designó ejemplar tipo; tenía dos ejemplares, uno procedente de 
Minas Geraes, Brasil. que se halla en el Museo de Estocolmo y el otro de Río Gran- 
de, Brasil, que se halla en el Museo de Historia Natural de Budapest, Hungría. Co- 
mo la especie la dedicó al Dr. Hórvath, del Museo de Budapest, es probable que la 
descripción se halle basada especialmente en el ejemplar de dicho museo. 


Horvathinia pelleranoi De Carlo 


1930, Horvathinia pelleranoi De Carlo, Rev. Soc. Ent. Argentina, n? 13 : 122-123; tab. VI : 20. 
1938, Horvathinia pelleranoi De Carlo, An. Mus. Argentino C. Nat, XXXIX : 249-250; 
tab. VI : 81. 
Características del Holotypus 2: 
Cabeza. — Parte de la cabeza comprendida entre los ojos con dos depresiones alar- 
gadas y profundas, una a cada costado del ángulo anterior de los ojos: superficie de 
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las depresiones con puntos gruesos y algunas arrugas; superficie de la parte media 
de la cabeza, muy ligeramente convexa, con puntos finos y gruesos. 

Tórax. — Pronoto medianamente convexo; largo en su línea media, 5,8 mm; ancho 
del borde posterior, 13,5 mm; largo de la porción del pronoto posterior al surco 
transversal, en su línea media, 1,8 mm. En todas las especies que considero, la super- 
ficie del pronoto posee puntos finos y gruesos, como también arrugas más o menos 
marcadas. 

Escudete un poco prominente, con una carena longitudinal bien marcada; tercio 
posterior más elevado que la parte anterior media, que es ligeramente más baja. 

Hemiélitros con membrana bien desarrollada, ampliamente valvante, con nueve 
nervios contando el pequeño del extremo inferior (fig. 3); disco del corio izquierdo 
con cinco nervios longitudinales; en el derecho existen cinco, contando el pequeño 
interno. 

Carena prosternal alta, con el borde anterior marcadamente entrante en la por- 
ción superior (fig. 20). 

Placa mesosternal en su parte posterior media, prolongada en punta muy aguza- 
da (fig. 10). 

En todas las especies que considero, los fémures de las patas anteriores son muy 
robustos y de gran uniformidad. Por tal causa no los tengo en cuenta para diferen- 
cias específicas. 

Dimensiones. — Longitud del cuerpo. 30mm: lat. máx., 15,5 mm. 

Observaciones. — El Holotypus, único ejemplar que se conoce, se halla en la co- 
leccción del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n? de cat. 25613. 

Fué capturado por el señor Glorialdo Pellerano en Santo Tomé, provincia de 
Corrientes, Argentina, y donado por él al Museo. 

He comprobado que es hembra prescindiendo de la forma del opérculo genital. 


Horvathinia lenti sp. n. 


Descripción del Holotypus 2: 

Cabeza. — Las características de la cabeza son muy semejantes a las indicadas 
para H. pelleranoi De Carlo. 

Tórax. — Pronoto medianamente convexo: largo en su línea media, 6mm; ancho 
del borde posterior, 13,7 mm; largo de la porción del pronoto posterior al surco 
transversal, en su línea media, 2 mm. 

Escudete muy poco prominente, con una carena longitudinal bien marcada; ex- 
tremo aguzado, un poco elevado. 

Hemiélitros con membrana bien desarrollada, ampliamente valvante, con nueve 
nervios contando el pequeño del extremo superior (fig. 4); disco del corio izquierdo 
con cuatro nervios longitudinales; en el derecho existen cinco, siendo el quinto in- 
terno poco marcado. 

Carena prosternal medianamente elevada. con el borde anterior muy poco en- 
trante en la porción superior (fig. 21). 

Placa mesosternal en su parte posterior media, prolongada en punta mediana- 
mente aguzada (fig. 11). 


Dimensiones. — Longitud del cuerpo, 29 mm; lat. máx., 16,3 mm. 
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l: parte de tibia anterior y tarso con las dos uñas de Horvathinia sp.; 2: parte ventral 
del abdomen, con la posición de la banda de pelos sedosos de Horvathinia sp.; 3, 10 y 20: 
membrana, parte inferior de la placa mesosternal y perte superior de la carena prosternal 
de H. pelleranoi De Carlo; 4, 11 y 21, de H. lenti sp. n.; 5, 12 y 22, de H. meyeri De 
Carlo; 6, 13 y 23, de H. doellojuradoi De Carlo; 7, 15 y 24, de H. castilloi De Carlo; 8, 14, 
19 (harpagón) y 25, de H. bollei sp. n.; 9, 16, 18 (harpagón) y 26 de H. schubarti sp. n. 
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Distribución. — Brasil, San Pablo. Río Tamandus; leg. Travassos y Zago, 8-XII- 
1953. 


Observaciones. — Me es muy grato de licar esta especie al distinguido hemipte- 
rólogo del Instituto Osvaldo Cruz, Dr. Herman Lent, como reconocimiento por el ma- 
terial de hemípteros acuáticos que siempre pone a mi disposición. 

Se diferencia de H. pelleranoi De Carlo, especialmente, por ser un poco más ro- 
busta, más ancha y menos alargada; por la forma de la carena prosternal, según puede 
apreciarse en los dibujos dados; por la forma de la parte inferior de la placa me- 
sosternal, que es menos aguzada, y por el número de nervios longitudinales en el dis- 
co de cada corio. Se distingue de H. pelocoroides Montd., por tener más nervios lon- 
gitudinales en el disco de cada corio, por su membrana más valvante y por poseer 
el extremo aguzado del escudete un poco elevado. 


Holotypus, único ejemplar conocido, en la colección del Instituto Osvaldo Cruz, 
de Río de Janeiro, Brasil. 


Horvathinia meyeri De Carlo 
1938, Horvathinia meyeri De Carlo. An Mus, Argentino C. Nat., XXXIX : 250-251; tab. VI : 82. 


Características del Holotypus 2: 


Cabeza. — Las particularidades de la cabeza son muy semejantes a las indicadas 
para H. pelleranoi De Carlo. 


Tórax. — Pronoto medianamente convexo; largo en su línea media, 5,5 mm; an- 
cho del borde posterior, 12,2 mm; largo de la porción del pronoto posterior al surco 
transversal, en su línea media, 1,8 mm. 

Escudete muy poco prominente, con una carena longitudinal bien marcada; ter- 
cio posterior del escudete, a ambos lados de la carena con una depresión regular- 
mente marcada, exceptuando el extremo aguzado. 

Hemiélitros con membrana bien desarrollada, ampliamente valvante, con diez 
nervios considerando el pequeño del extremo inferior (el quinto es bifurcado y fué 
contado doble), (fig. 5); disco del corio derecho con tres nervios longitudinales; en 
el izquierdo se observan tres largos y uno pequeño interno. 

Carena prosternal medianamente elevada, con el borde anterior muy ligeramente 
curvado hacia afuera, casi recto (fig. 22). 

Placa mesosternal en su parte posterior media, prolongada en punta bastante 
aguzada (fig. 12). 

Dimensiones. — Longitud del cuerpo, 26,5 mm; lat. máx., 14 mm. 


Distribución. — Fontana, Provincia de Chaco, Argentina; leg. Teodoro Meyer, 
X1-1934. 


Observaciones. — Se diferencia especialmente de H. pelleranoi De Carlo y de H. 
lenti De Carlo por su menor tamaño, forma de lá carena prosternal y por el número 
menor de nervios longitudinales en el disco de cada corio. La parte posterior media 
de la placa mesosternal es prolongada en punta aguzada como en H. pelleranoi y H. 
lenti, pero es más semejante a la de H. pelleranoi por su forma estrechada. 

El Holotypus, único ejemplar que se conoce, se halla en la colección del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, n? de cat. 35697, donado por su colector. 
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Horvathinia castilloi De Carlo 


1938. Horvathinia castilloi De Carlo, An. Mus. Argentino C. Nat., XXXIX : 251-252; tab. 
VI : 83. 


Características del Holotypus Ħ. 


Cabeza. — Las particularidades de la cabeza son muy semejantes a las indicadas 
para H. pelleranoi De Carlo; las depresiones son menos alargadas y menos profundas. 

Tórax. — Pronoto medianamente convexo; largo en su línea media, 5.3 mm; ancho 
del borde posterior, 12 mm; largo de la porción del pronoto posterior al surco trans- 
versal, en su línea media, 1.8 mm. 

Escudete muy poco prominente, con una carena longitudinal bien marcada; ter- 
cio posterior del escudete a ambos lados de la carena, con ligera depresión. 

Hemiélitros con membrana bien desarrollada, ampliamente valvante: con ocho 
nervios contando los pequeños de los extremos (fig. 7): disco del corio derecho con 
tres nervios longitudinales; en el izquierdo existen cuatro, uno pequeño interno, uno 
corto externo y dos largos, siendo el tercero bifurcado. 

Carena prosternal medianamente elevada, con el borde anterior casi recto (fig. 24). 

Placa mesosternal en su parte posterior media, prolongada en punta regularmente 
alargada (fig. 15). 

Dimensiones. — Longitud del cuerpo, 26 mm; lat. máx., 14 mm. 

Distribución. — Apóstoles, Provincia de Misiones, Argentina; lez. Santos Castillo. 

Observaciones. — Se diferencia especialmente de H. meyeri De Carlo por tener las 
depresiones, que se hallan una a cada costado del ángulo anterior de los ojos, me- 
nos alargadas y visiblemente menos profundas; por la forma de la carena proster- 
nal; por ser la parte inferior de la placa mesosternal menos angosta; por el número 
de nervios de la membrana y por tener el tercio posterior del escudete, a ambos la- 
dos de la carena, mucho menos hundido. 

El Holotypus, único ejemplar que se conoce, se halla en la colección del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, n? de cat. 39372, donado por su colector. 


Horvathinia schubarti sp. n. 


Descripción del Holotypus 4. 


Cabeza. — Las características de la cabeza son muy semejantes a las indicadas 
para H. pelleranoi De Carlo; las depresiones son un poco menos profundas. 

Tórax. — Pronoto medianamente convexo; largo en su línea media, 5mm; ancho 
del borde posterior, 11,5 mm; largo de la porción del pronoto posterior al surco trans- 
versal, en su línea media, 1,7 mm. 

Escudete no prominente, con una carena longitudinal bien marcada; tercio pos- 
terior del escudete a ambos lados de la carena sin depresión. 

Hemiélitros con membrana bien desarrollada, ampliamente valvante, con siete 
nervios contando el pequeño del extremo superior (fig. 9); disco del corio izquierdo 
con cinco nervios longitudinales, en el derecho hay tres bien marcados y dos en for- 
ma débil, que son el primero externo y el cuarto. 

Carena prosternal medianamente elevada, con el borde anterior casi recto (fig. 26). 


J. A. ve Carro, Identificación de las especies del género “Horvathinia” -92"andon 51 


Placa mesosternal en su parte posterior media, con prolongación en punta visi- 
blemente corta, comparada con la de las especies ya tratadas (fig. 16). 

Abdomen. — Con las mismas características generales que en las especies descrip- 
tas. Harpagón (clásper). según la figura 18. 

Dimensiones. — Longitud del cuerpo, 25 mm: lat. máx., 14 mm. 


Distribución. — Pirassununga, San Pablo, Brasil; leg. Otto Schubart, 18, XI, 1940. 


Observaciones. — Esta especie, que me es muy grato dedicar al distinguido natu- 
ralista Dr. Otto Schubart, quien capturó el ejemplar, se diferencia especialmente de 
todas las especies tratadas por la reducida prolongación de la parte posterior media 
de la placa mesosternal. De H. castilloi De Carlo, por tener las depresiones de la ca- 
beza más alargadas y más profundas, por la forma de la carena prosternal y por el 
número de nervios de los corios y membrana. 

Holotypus, único ejemplar que se conoce, en la colección del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, n? de cat. 53801. donado por su colector. 


Horvathinia doellojuradoi De Carlo 


1930, Horvathinia doellojuradoi De Carlo, Rev. Soc. Ent. Argentina, n? 13 : 122-123; tab. 
IV : 19. 

1938. Horvathinia doellojuradoi De Carlo, An. Mus. Argentino C. Nat., XXXIX : 248-249; 
tab. VI : 80. 


Característics del Holotypus ?2. 


Cabeza. —Las particularidades de la cabeza son muy semejantes a las indicadas 
para H. pelleranoi De Carlo; las depresiones son un poco menos profundas. 


Tórax. — Pronoto medianamente convexo; largo en su línea media, 5,3 mm; ancho 
del borde posterior, 11,7 mm; largo de la porción del pronoto posterior al surco trans- 
versal, en su línea media, 1.5 mm. 

Escudete no prominente, con una carena longitudinal bien marcada y con otras 
dos muy cortas en la parte posterior, paralelas a la primera, regularmente marcadas 
(fig. 17); parte media del escudete y a ambos lados de la carena, medianamente 
deprimida. 

Hemiélitros con membrana un poco menos desarrollada que en las especies tra- 
tadas; área mayor de la membrana con cinco nervios contando el pequeño del extre- 
mo inferior (fig. 6); disco del corio derecho con cuatro nervios longitudinales con- 
tando el del extremo superior; en el izquierdo hay cuatro incluyendo los pequeños 
de los extremos. 

Carena prosternal muy particular, completamente baja, elevándose un poco ha- 
cia la parte anterior, siendo el borde superior casi recto (fig. 23). Todas las especies 
tratadas tienen la carena elevada en la parte anterior; en H. doellojuradoi De Carlo 
la forma de la carena es realmente excepcional. Pensé que podría haberse roto, la 
parte de la carena que sobresale en la carena de las otras especies, pero con un exa- 
men detenido. empleando mucho aumento, he comprobado que el borde superior es 
casi recto, uniforme, sin ninguna rotura. 

Placa mesosternal en su parte posterior media, con prolongación en punta poco 
pronunciada, un poco más que en H. schu arti De Carlo (fig. 13). 
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Dimensiones. — Longitud del cuerpo, 27 mm; lat. máx., 14 mm. 

Distribución. — Unico dato que figura en el rótulo de procedencia: Chubut. Es 
muy posible que dicho rótulo se haya colocado por error. Es muy dudoso que repre- 
sentantes de este género se encuentren al sur del país. Los ejemplares que he reci- 
bido de Argentina son del Nordeste, Corrientes, Chaco, Misiones. 

Observaciones. — Esta especie, que dediqué al extinto Director del Museo Argen- 
tino de C. Naturales Prof. Martín Doello Jurado, se diferencia sobre todo de las es- 
pecies descriptas por tener la carena prosternal baja, la membrana menos amplia 
(fia. 6) y las características del escudete. 

Hoiotypus, único ejemplar conocido, en la colección del Museo de La Plata. 

He comprobado que es hembra prescindiendo de la forma del opérculo genital. 


Horvathinia bollei sp. n. 


Descripción del Holotypus ô. 

Cabeza. — Las características de la cabeza son muy semejantes a las indicadas 
para H. pelleranoi De Carlo. 

Tórax. — Pronoto medianamente conve :0; largo en su línea media, 5,3 mm; an- 
cho del borde posterior, 11,9 mm; largo d- la porción del pronoto posterior al surco 
transversal, en su línea media, 1,7 mm. 

Escudete no prominente, con una carena longitudinal bien marcada; tercio pos- 
terior del escudete a ambos lados de la carena con ligera depresión. 

Hemiélitros con membrana bien desarrollada, ampliamente valvante, con siete 
nervios (fig. 8); disco del corio izquierdo con cinco nervios longitudinales; en el de- 
recho hay también cinco bien marcados. 

Carena prosternal medianamente elevada, en punta aguzada hacia adelante y con 
el borde anterior ligeramente entrante en la parte superior (fig. 25). 

Placa mesosternal en su parte posterior media, con prolongación en punta poco 
pronunciada, semejante a la de H. schubarti De Carlo (fig. 14). 

Abdomen. — Con las mismas características generales que en las especies descrip- 
tas. Harpagón (clásper), según la fig. 19. 

Dimensiones. — Longitud del cuerpo, 26,5 mm; lat. máx., 14 mm. 

Distribución. — Cua-Guazú, Paraguay; leg. Sebastián Bolle, X11-1952. 

Observaciones. — Esta especie, que me es muy grato dedicar al entusiasta ento- 
mólogo señor Sebastián Bolle, como reconocimiento por el material de hemípteros 
acuáticos que siempre pone a mi disposición, se diferencia sobre todo de H. schubarti 
De Carlo por la forma del harpagón (clásper), forma de la carena prosternal, núme- 
ro de nervios en los corios y por su forma más bien alargada. De H. doellojuradoi 
De Carlo, por la forma de la carena prosternal, amplitud de la membrana y nervios 
de los corios. 

Holotypus, único ejemplar que se conoce, en la colección del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, n? de cat. 53800, donado por su colector. 


Notas. — El Dr. David R. Lauck, del Departamento de Entomología de la Uni- 
versidad de Illinois, me ha comunicado que publicará una especie nueva de Horva- 
thinia, procedente de Bolivia, la que llamará H. forsteri en homenaje a su colector, 
el Dr. Forster. 

—En los números 3-4, 1956, pág. 51, en descripción de Lethocerus jimenezasuai 
De Carlo, en vez de metasterno, debe leerse prosterno. 


